
Cara Memperbaiki 1C EMMC : IC eMMC Embedded Multi-Media Controller : 
www.lampungservice.com : Sebelum kepada Cara Memperbaiki Ic eMMc Kita fahami 
dahulu apa itu eMMc ? eMMC adalah kepanjangan dari Embedded Multi-Media Controller, 
sebuah media penyimpanan yang berkecepatan tinggi dan sebagai modul controller, dimana 
mendia penyimpanan dan media controller itu terdapat dalam satu chip. Teknologi eMMC 
belum lama dikembangkan, sebelum menggunakan eMMC diperlukan controller khusus 
untuk membaca dan menulis data yang dikontrol dengan CPU dan di simpan dalam satu 
tempat sehingga kinerja CPU terkuras lebih banyak. Seiring perkembangan, kemungkinan 
penuhnya penyimpanan akan semakin penuh, dan ketika sudah penuh, kinerjanya sendiri 
akan semakin menurun, maka dari itu eMMC dikembangkan sebagai metode standar untuk 
building controller, artinya pengontrolan penyimpanan dilakukan oleh eMMC itu sendiri, 
tidak mengandalkan dari CPU lagi. 


Penggunaan eMMC : 

Biasanya eMMC digunakan di perangkat elektronik seperti smartpone,kamera, tablet, sistem 
navigasi, dan pemutar media. 


Cv Lampung Service ( www.lampungservice.com ) company engaged in electronics plane repair 
services all electronic goods, but currently focus on Phone Service Center and courses and website 
creation services in data base application developers based on information and communication 
technology 

Pusat SERVICE CENTER HP & KURSUS HP Di Lampung terbaik No#l Jasa Servis Elektronik & 
Perbaikan Elektronik Ponsel Juga Menerima Iphone Service : 

Menerima Jasa perbaikan unlock handphone android dead boot, bricked, bootloop, unknown 
baseband, mati total emmc brick gagal flash dan ganti IC EMMC. 

Android Service Specialist Di Lampung, Bandar Lampung, Lampung Selatan Timur Tengah Barat 
Utara, Metro @CvLampungService 







jasa Unbrick Handheld Android Iphone Blackberry Specialist Di Lampung, Bandar Lampung, 
Lampung Selatan Timur Tengah Barat Utara, #CvLampungService 

@allmrek HP @android @iOs @RIM Alcatel Android Apple Asiaphone Asus Axioo Bandar Lampung 
ben Q Beyond Blackberry Casio Casio 

K-Touch Cross Polytron CSL Blueberry Cv DoCoMo eTouch G-Tide Haier Hitech HTC Huawei Idea IMO 
los iPhone KTouch Kursus Hp Kyocera Lampung Lampung Barat Lampung Selatan Lampung Tengah 
Lampung Timur Lampung Utara Lenovo LG Metro Micxon Mito Mixcon Motorolla MyG Ninetology 
Nokia Siemens OliveSmart Oppo Panasonic Philips RIM S-Nexian 

Sagem Samsung Service Service Hp Startech Taxco Tocall Toshiba Vertu Ti Vivo ZTE Acer 
#ReparasiPhone Menerima Jasa Inject Iphone, Unlock Simlock buka jaringan handphone 
LG,SAMSUNG,HTC,SE Samsung Galaxy Series, Android, Bada, Dan Samsung seri lainnya 


-JASA PERBAIKAN UNLOCK HP ANDROID 
-JASA PERBAIKAN HP ANDROID DEAD BOOT 
-JASA PERBAIKAN HP ANDROID BRICKED 

- JASA PERBAIKAN HP ANDROID BOOTLOOP 

-JASA PERBAIKAN HP ANDROID UNKNOWN BASEBAND 

- JASA PERBAIKAN HP ANDROID MATITOTAL 

- (©Software (©Hardware #AndroidPhone 

- Dst 


Juga Menerima Kursus Teknisi Ponsel: 


* Materi Hardware Software 

* Praktik Hardware Software 

* Tersedia Software Flash 

* Lulus / Selesai Kursus Mendapatkan Alat Teknisi Handphone Lengkap ( Hardware ) full Teknisi hp 
Profesional 

* Modul Panduan Teknisi Handphone 


* Software Flash ( Software ) full 



Our Contact Us : 


Hubungi : 081366574266 

Alamat: Jalan Raya Bumi Sari Natar Gang Bima Ruko Orange RT 16 RW 16 



